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Weronika Schubert 


przeżywszy lat 64, po długiej chorobie, opatrzona św, Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 16 Maja 1889 roku. 


W głębokim smutku pozostałe dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół 

i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, odbyć się mający w Sobotę dnia 

18 b. m. o godzinie 5-tej popołudniu z kostnicy cmentarnej na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Poniedziałek dnia 20 b. m. o godzinie 9 rano w kościele 
Sw. Mikołaja 


